Jozef 


ANDA 


INZYNIER ELEKTRYK 
NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, DZIADEK I BRAT 


zasnął w Panu w dniu 14 października 1986 roku, 


przeżywszy lat 67. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA za duszę Zmarłego zostanie 
odprawiona w dniu o godzinie 

w kościele O. O. Reformatów w Wieliczce, po czym 
trumna ze zwłokami zostanie odprowadzona na cmentarz 
komunalny w Wieliczce, o czym zawiadamiają zyczli- 


wych Jego pamięci, pogrążeni w smutku: 


ŻONA Z DZIEĆMI, SIOSTRY I RODZINA. 


